இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


க. பொ. த (சாதாரண SI) பரீட்சை - 2020 
90 - வடிவமைப்பும்‌ மின்‌ ஒலத்தீரனியல்‌ தொழினுட்பவியலும்‌ 
புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌ 
வினாப்பத்திரம்‌ ] 
பகுதி 1] இற்குரிய மொத்தப்‌ புள்ளிகள்‌ 60 புள்ளிகள்‌ 


40 % 1 - 40 புள்ளிகள்‌ 


01 விடைகள்‌ 1 A பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 04 
B பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 03 
C பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 03 
பொதுவான புள்ளிகள்‌ 05 
ii பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 05 
மொத்தம்‌ 20 
02 விடைகள்‌ 1 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 04 
11 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
111 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
IV பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
மொத்தம்‌ 10 
03 விடைகள்‌ i பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
11 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
111 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
iv பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 04 
மொத்தம்‌ 10 
04 விடைகள்‌ 1 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 04 
li பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
111 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
IV பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
மொத்தம்‌ 10 
05 விடைகள்‌ i பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
ll பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
111 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
iv பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 04 
மொத்தம்‌ 10 
06 விடைகள்‌ i பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
li பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
iii பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 03 
iv பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 03. 
மொத்தம்‌ 10 
07 விடைகள்‌ i பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 01 
li பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 02 
111 பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 04 
iv பகுதிக்குரிய புள்ளிகள்‌ 03 
மொத்தம்‌ 10 
பகுதி 1] வினாப்பத்திரத்திற்கு வழங்கும்‌ புள்ளி விபரம்‌ 
- முதலாவது வினா கட்டாய வினா இதற்குரிய புள்ளிகள்‌ = 20 புள்ளிகள்‌ 
- ஏனைய 06 வினாக்களில்‌ 04 வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும்‌ = 40 புள்ளிகள்‌ 
இந்த வினாப்பத்திரத்திரத்திற்கான இறுதிப்‌ புள்ளிகள்‌ = 100 புள்ளிகள்‌ 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


க.பொ.க (சா.தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 
விடைக்தாள்களுக்குப்‌ புள்ளியிடலுக்கான பொது நுட்ப முறைகள்‌ 


விடைத்தாள்களுக்குப்‌ புளளியிடூம்‌ போதும்‌, புள்ளிப்பட்டியலில்‌ புள்ளிகளைப்‌ பதியும்‌ போதும்‌ ஓர்‌ 


அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையைக்‌ கடைப்பிடித்தல்‌ கட்டாயமானதாகும்‌. அதன்பொருட்டு பின்வரும்‌ முறையில்‌ 


செயற்படவும்‌. 


1. 


சகல உதவிப்‌ பரீட்சகர்களும்‌ விடைத்தாள்களுக்குப்‌ புள்ளியிடூவதற்கு சிவப்பு நிற மைப்‌ பேனாவை 
பயன்படுத்தவும்‌. 


. பிரதம பரீட்சகர்‌ ஊதாநிற மைப்பேனாவைப்‌ பயன்படூத்த வேண்டும்‌. 


3. சகல விடைத்தாள்களினதும்‌ முதற்பக்கத்தில்‌ உதவிப்‌ பரீட்சகரின்‌ குறியீட்டெண்ணைக்‌ குறிப்பிடவும்‌. 


இலக்கங்கள்‌ எழுதும்போது தெளிவான இலக்கத்தில்‌ எழுதவும்‌. 


. இலக்கங்களை எழுதும்போது பிழைகள்‌ ஏற்பட்டால்‌ அவற்றைத்‌ தனிக்கோட்டினால்‌ கீறிவிட்டு, மீண்டும்‌ 


பக்கத்தில்‌ சரியாக எழுதி, ஒப்பம்‌ இடவும்‌. 


. ஒவ்வொரு வினாவினதும்‌ உபபகுதிகளின்‌ விடைகளுக்காக பெற்றுக்கொண்ட புள்ளியை பதியும்‌ போது 


அந்த வினாப்பகுதிகளின்‌ இறுதியில்‌ A இன்‌ உள்‌ பின்னங்களாக பதியவும்‌. இறுதிப்‌ புள்ளியை வினா 
இலக்கத்துடன்‌ | | இன்‌ உள்‌ பின்னமாகப்‌ பதியவும்‌. புள்ளிகளைப்‌ பதிவதற்கு பரீட்சகர்களுக்காக 


ஒதுக்கப்பட்ட நிரலை உபயோகிக்கவும்‌. 


. எண்கணித பரிசோதகர்‌ புள்ளிகளைச்‌ சரிபார்ப்பதற்கு நீல அல்லது கறுப்பு நிறமைப்‌ பேனாவைப்‌ பயன்படூத்த 


வேணடும்‌. 


உதாரணம்‌ - வினா ஒல 03 


மொத்தம்‌ ———— > ன. 
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பல்தேர்வு விடைத்தாள்‌ 
1. துளைத்தாள்‌ தயாரித்தல்‌ 


I. 
11 
111 
IV 


y 


புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டத்தின்‌ படி சரியான தெரிவைத்‌ துளைத்தாளில்‌ அடையாளமிடவும்‌. 

அவ்வாறு அடையாளமிடப்பட்ட இடத்தை வெட்டி நீக்கித்‌ துளைத்தாளைத்‌ தயாரிக்கவும்‌. 

துளைத்தாளை விடைகளின்‌ மீது சரியாக வைத்துக்கொள்ளக்கூடியதாகச்‌ சுட்டெண்‌ அடைப்பையும்‌ வெட்டி 
நீக்கவும்‌. சரியான விடைகளின்‌ எண்ணிக்கையைக்‌ காட்டும்‌ அடைப்பையும்‌ வெட்டி நீக்கவும்‌. 

சரியான, பிழையான விடைகளை குறிப்பிடக்கூடியதாக ஒவ்வொரு வரிசைக்கும்‌ இறுதியில்‌ வெற்று 
நிரையொன்றை வெட்டி ஏற்படுத்திக்‌ கொள்ளவும்‌. 

வெட்டிக்கொண்ட துளைத்தாளில்‌ பிரதம பரீட்சகரீடம்‌ கையொப்பம்‌ பெற்று அங்கீகரித்துக்‌ 


கொள்ளவும்‌. 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 
2. அதன்‌ பின்னர்‌ விடைத்தாளை நன்கு பரிசீலித்துப்‌ பார்க்கவும்‌. ஏதாவது வினாவுக்கு, ஒரு விடைக்கும்‌ அதிகமாக 
குறியிட்டிருந்தாலோ, ஒரு விடைக்காவது குறியிடப்படாமலிருந்தாலோ தெரிவுகளை வெட்டிவிடக்கூடியதாக 
கோடொன்றைக்‌ கீறவும்‌. சில வேளைகளில்‌ பரீட்சார்த்தி முன்னர்‌ குறிப்பிட்ட விடையை அழித்துவிட்டு வேறு 
விடைக்குக்‌ குறியிட்டிருக்க முடியும்‌. அவவாறு அழித்துள்ள போது நன்கு அழிக்காது விட்டிருந்தால்‌, அவ்வாறு 
அழிக்கப்பட்ட தெரிவின்‌ மீதும்‌ கோடிடவும்‌. 


3. துளைத்தாளை விடைத்தாளின்‌ மீது சரியாக வைக்கவும்‌. சரியான விடையை V அடையாளத்தாலும்‌ பிழையான 
விடையை X அடையாளத்தாலும்‌ இறுதி நிரலில்‌ அடையாளமிடவும்‌. சரியான விடைகளின்‌ எண்ணிக்கையை 
அவ்வவ்‌ தெரிவுகளின்‌ இறுதி நிரையின்‌ கீழ்‌ எழுதவும்‌. அத்துடன்‌ அவற்றை கூட்டி சரியான புள்ளியை உரிய 
கட்டத்தில்‌ எழுதவும்‌. புள்ளி பரிவர்த்தனை செய்யும்‌ சந்தர்ப்பங்களில்‌ பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்ட புள்ளியை 
உரிய கூட்டினுள்‌ எழுதவும்‌. 


கட்டமைப்பு கட்டுரை மற்றும்‌ கட்டுரை விடைத்தாள்கள்‌ 


1. 


பரீட்சார்த்திகளால்‌ விடைத்தாளில்‌ வெறுமையாக விடப்பட்டூள்ள இடங்களையும்‌, பக்கங்களையும்‌ குறுக்குக்‌ 
கோடிட்டூ வெட்டிவிடவும்‌. பிழையான பொருத்தமற்ற விடைகளுக்குக்‌ கீம்‌ கோடிடவும்‌. புள்ளி 


வழங்கக்கூடிய இடங்களில்‌ Y அடையாளமிட்டு எதனைக்‌ காட்டவும்‌. 


2. புள்ளிகளை குறிப்பிடும்போது ஓவலணட்‌ கடதாசியின்‌ வலது பக்க நிரலைப்‌ பயன்படுத்தவும்‌. 


3. சகல வினாக்களுக்கும்‌ கொடுத்த முழுப்‌ புள்ளியை விடைத்தாளின்‌ முன்‌ பக்கத்திலுள்ள பொருத்தமான 


பெட்டியினுள்‌ வினா இலக்கத்திற்கு நேராக 3 ஒலக்கங்களில்‌ பதியவும்‌. வினாத்தாளில்‌ உள்ள 
அறிவுறுத்தலின்‌ படி வினாக்கள்‌ தெரிவு செய்யப்படல்‌ வேண்டும்‌. எல்லா வினாக்களினதும்‌ புள்ளிகளும்‌ 
முதல்‌ பக்கத்தில்‌ பதியப்பட்ட பின விடைத்தாளில்‌ மேலதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கும்‌ விடைகளின புள்ளிகளில்‌ 


குறைவான புள்ளிகளை வெட்டி விடவும்‌. 


4. மொத்த புள்ளிகளை கவனமாக கூட்டி முன்‌ பக்கத்தில்‌ உரிய கூட்டில்‌ பதியவும்‌. விடைத்தாளில்‌ 


வழங்கப்பட்டுள்ள விடைகளுக்கான புள்ளியை மீண்டும்‌ பரிசீலித்த பின்‌ முன்னால்‌ பதியவும்‌. ஒவ்வொரு 


வினாக்களுக்கும்‌ வழங்கப்படும்‌ புள்ளிகளை உரிய விதத்தில்‌ எழுதவும்‌. 


* புள்ளிப்பட்டியல்‌ குயாரித்தல்‌ 


I. 


II. 


II. 


IV. 


V. 


VI. 


ஒரு வினாப்பத்திரம்‌ மாத்திரம்‌ உள்ள பாடங்கள்‌ தவிர எனைய சகல பாடங்களுக்குமான இறுதிப்புள்ளி 
குழுவினுள்‌ கணிப்பிடப்படமாட்டாது. 

ஒவ்வொரு வினாப்பத்திரத்துக்குமான இறுதிப்புள்ளி தனித்தனியான புள்ளிப்பட்டியலில்‌ பதியப்பட 
வேணடும்‌. 

வினாப்பத்திரம்‌ | இற்கான புள்ளி புள்ளிப்பட்டியலில்‌ “Total Marks” என்ற நிரலில்‌ பதிந்து எழுத்திலும்‌ 
எழுத வேணடும்‌. 

வினாப்பத்திரம்‌ I] இற்கான புள்ளிப்‌ பட்டியலை தயார்‌ செய்யும்போது பகுதிப்‌ புள்ளிகளைப்‌ பதிவதோடூ 
வினாப்பத்திரம்‌ 11 இன்‌ இறுதிப்‌ புள்ளிகளை புள்ளிப்‌ பட்டியலில்‌ “Total Marks” என்ற நிரலில்‌ பதியவும்‌. 
43 சித்திரப்‌ பாடத்திற்குரிய I, I, மற்றும்‌ [11 ஆம்‌ வினாப்பத்திரங்களுக்குரிய புள்ளிகளை தனித்தனியாக 
புள்ளிப்பட்டியலில்‌ பதிந்து எழுத்திலும்‌ எழுதுதல்‌ வேண்டும்‌. 

21 - சிங்களமொழியும்‌ இலக்கியமும்‌, 22 - தமிழ்மொழியும்‌ இலக்கியமும்‌ ஆகிய இரு பாடங்களும்‌ 
வினாப்பத்திரம்‌ | இற்குரிய புள்ளி புள்ளிப்பட்டியலில்‌ பதிந்து எழுத்திலும்‌ எழுத வேணடும்‌. வினாப்பத்திரம்‌ 
Il, 111 இற்கான பகுதிப்புளளிகளை உள்ளடக்கி அவ வினாப்பத்திரத்தின்‌ மொத்தப்‌ புள்ளிகளை, 
புள்ளிப்பட்டியலில்‌ பதிய வேணடும்‌. 


முக்கிய குறிப்பு : 


I. 


சகல சந்தர்ப்பங்களிலும்‌ ஒவ்வொரு வினாப்பத்திரத்திற்கும்‌ உரிய முழுப்புள்ளியானது முழுத்தானத்தில்‌ 
புள்ளி பட்டியலில்‌ பதியப்படுதல்‌ வேணடும்‌. எந்தவிதமான காரணங்களிற்காகவும்‌ வினாப்பத்திரத்தின்‌ 
இறுதிப்புள்ளியானது தசம தானங்களில்‌ பதியப்படலாகாது. 

புள்ளிப்‌ பட்டியலின்‌ சகல பக்கங்களிலும்‌ புள்ளிகளைப்‌ பதிந்து உதவிப்‌ பரீட்சகர்‌, புள்ளிகளை சரிபார்த்த 


உதவிப்‌ பரீட்சகர்‌, மதிப்பீட்டுப்‌ புள்ளிகளை உறுதிப்படுத்தும்‌ எண்கணித பரீட்சகர்‌ மற்றும்‌ பிரதம பரீட்சகர்‌ 
தமது குறியீட்டு இலக்கத்தை எழுதி கையொப்பமிட்டு உறுதிப்படுத்துவது கட்டாயமாகும்‌. 
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General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2020 _ 
550௯௦௯, Bala aw EDO MNO Í 
வடிவமைப்பும்‌ மின்‌ இலத்திரனியல்‌ தொழினுட்பவியலும்‌ 
Design, Electrical & Electronic Technology 


goad 8௦88 mea SRaag 108 
மேலதிக வாசிப்பு நேரம்‌ 10 நிமிடங்கள்‌ 
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வடிவமைப்பும்‌ மின்‌ இலத்திரனியல்‌ ' தொழினுட்பவியலும்‌ 


(1) எல்லா வினாக்களுக்கும்‌ விடை எழுதுக. 

(11) 1 தொடக்கம்‌ 40 வரையுள்ள வினாக்கள்‌ ஒவ்வொன்றிலும்‌ (1), (2), (3), 4) என இலக்கமிடப்பட்ட 
விடைகளில்‌ சரியான அல்லது மிகப்‌ பொருத்தமான விடையைத்‌ தெரிவுசெய்க. 

(111) உமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள விடைத்தாளில்‌ ஒவ்வொரு வினாவுக்கும்‌ உரிய வட்டங்களில்‌, உமது 
விடையின்‌ இலக்கத்தை ஒத்த வட்டத்தினுள்ளே புள்ளடியை (X) இடுக. 

(iv) அவ்விடைத்தாளின்‌ மறுபக்கத்தில்‌ தரப்பட்டுள்ள மற்றைய அறிவுறுத்தல்களையும்‌ கவனமாக வாசித்து, 
அவற்றையும்‌ பின்பற்றுக. 


1. உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள முக்கோணியின்‌ பக்கங்களை விரித்து நேர்கோடு 
போன்றதாக ஆக்கும்போது அதன்‌ மொத்த நீளம்‌, 
(1) 105 cm ஆகும்‌. 
(2) 117cm அகும்‌. z 
(3) 138 cm ஆகும்‌. 
(4) 180cm ஆகும்‌. 


2. உருவில்‌ காட்டப்பட்டவாறு சதுரமொன்றின்‌ மூலைவிட்டங்கள்‌ இணைக்கப்பட்டூள்ளன. 
அதில்‌ உருவாகும்‌ செங்கோண முக்கோணிகளின்‌ எண்ணிக்கை, 
(1) 2 (2) 4 
(3) 6 (4) 8 


3. “மையப்‌ புள்ளியொன்றிலிருந்து சமனான தூரத்தில்‌ பயணிக்கும்‌ மற்றொரு புள்ளியின்‌ பயணப்‌ பாதை அல்லது 
ஒழுக்கு வட்டம்‌ ஆகும்‌.” இந்தக்‌ கூற்றைச்‌ சிறப்பாக விளக்குவதற்கு உடதாரண்மாகக்‌ கொள்ளக்கூடியது, 
(1) உருட்டிச்‌ செல்லப்படும்‌ ரயராகும்‌. 

(2) மோட்டரில்‌ சுழற்சியடையும்‌ அச்சாகும்‌. 
(3) செக்கில்‌ கட்டப்பட்டுள்ள எருதின்‌ பயணப்‌ பாதையாகும்‌. 
(4) கிணற்றிலுள்ள கப்பியுடன்‌ தொடர்பான வாளியும்‌ கயிறுமாகும்‌. 


4. ஒரு ஒழுங்கான பல்கோணியின்‌ அகக்‌ கோணமொன்றின்‌ பெறுமதி 108° ஆகும்‌. இந்தப்‌ பல்கோணியின்‌ 
பெயர்‌ யாது? 
(1) ஒழுங்கான ஐங்கோணி (2) ஒழுங்கான i er 
(3) ஒழுங்கான எழுகோணி (4) ஒழுங்கான எண்கோணி 
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இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


5, வடிவமைப்புச்‌ செயன்முறையின்‌ ஆரம்பச்‌ சந்தர்ப்பமாக அமைவது யாது? . 
(1) விவரக்கூறுகளைச்‌ சேகரித்தல்‌ _ (2) வடிவமைப்புச்‌ சுருக்கத்தைச்‌ சமர்ப்பித்தல்‌ 
(3) பிரச்சினையைப்‌ பகுப்பாய்வு செய்தல்‌ 7 (4) பிரச்சினையை இனங்காணல்‌ 

6. “வீட்டுவளவில்‌ கழிவுகள்‌ சேர்வதனால்‌ சூழல்‌ அசுத்தமடைதல்‌” எனும்‌ கூற்று, 

(1) பிரச்சினைப்‌ பகுப்பாய்வாகும்‌. (2) இனங்காணப்பட்ட பிரச்சினையாகும்‌. 
(3) வடிவமைப்புச்‌ சுருக்கமாகும்‌. (4) வடிவமைப்பு விவரக்கூறாகும்‌. 


7. வீட்டில்‌ பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மானியின்‌ ஆரம்ப வாசிப்பு 13250 எனவும்‌, குறிப்பிட்ட காலத்தின்‌ பின்னர்‌ 
அதன்‌ வாசிப்பு 13460 எனவும்‌ குறித்துக்‌ கொள்ளப்பட்டது. இந்தத்‌ தரவுகளிலிருந்து வரத்தக்க முடிவு 
யாது? 

(1) வீட்டு மின்‌ உபகரணங்களினால்‌ 210 V பயன்படுத்தப்பட்டூுள்ளது. 

(2) வீட்டு மின்‌ உபகரணங்களினால்‌ 210 W மின்வலு பெறப்பட்டுள்ளது. 

(3) வீட்டு மின்‌ உபகரணங்களினால்‌ 210A ஓட்டம்‌ பெறப்பட்டுள்ளது. 

(4) வீட்டு மின்‌ உபகரணங்களினால்‌ 210 அலகுகள்‌ பயன்படூத்தப்பட்டூள்ளது. 


8. வயரொன்றை வெட்டவும்‌ மடிக்கவும்‌ மிகப்‌ பொருத்தமான கருவி யாது? 
(1) கூர்முனைக்‌ குறடு (2) பல்நோக்குக்‌ குறடு (3) வெட்டூக்‌ குறடூ (4) பூட்டுக்‌ குறடு 


9. மின்வடங்கள்‌ இடப்பட்டுள்ள வீட்டு மின்சுற்றில்‌ நுகர்வோர்‌ அலகை இடும்போது, அதில்‌ துணைப்‌ பாகங்கள்‌ 
இணைக்கப்படும்‌ ஒழுங்குமுறையைக்‌ கொண்ட தெரிவு யாது? 
(1) தனியாக்கி, நுண்சுற்றுடைப்பான்கள்‌, மீதியோட்டச்‌ சுற்றுடைப்பான்‌ 
(2) மீதியோட்டச்‌ சுற்றுடைப்பான்‌, தனியாக்கி, நுண்சுற்றுடைப்பான்கள்‌ 
(3) தனியாக்கி, மீதியோட்டச்‌ சுற்றுடைப்பான்‌, நுண்சுற்றுடைப்பான்கள்‌ 
(4) நுண்சுற்றுடைப்பான்கள்‌, தனியாக்கி, மீதியோட்டச்‌ சுற்றுடைப்பான்‌ 


10. உருவில்‌ பல்மானியொன்றின்‌ முகப்பு காட்டப்பட்டூள்ளது. காட்டியின்‌ அமைவுக்கு எற்ப நேரோட்ட 
வோல்ற்றளவுப்‌ பெறுமானம்‌ எவ்வளவு? 






Fy 

- anu 

20 ௨001 
Y ACV 


(1) 14V (2) 5.6V (3) 28V (4) 140V 


11. மீதியோட்டச்‌ சுற்றுடைப்பானில்‌ 30 mA எனக்‌ குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதன்‌ கருத்து யாது? 
(1) மீதியோட்டச்‌ சுற்றுடைப்பானின்‌ ஊடாகப்‌ பாயத்தக்க ஓட்டமாகும்‌. 
(2) மின்தாக்குகல்‌ ஏற்படும்போது உடலினூடாகப்‌ பாயும்‌ உச்ச ஓட்டமாகும்‌. 
(3) மீதியோட்டச்‌ சுற்றுடைப்பானிலுள்ள சுருள்களினால்‌ தாக்குப்பிடிக்கத்‌ தக்க உச்ச ஓட்டமாகும்‌. 
(4) மீதியோட்டச்‌ சுற்றுடைப்பான்‌ தொடூப்பறுவதற்கு அதன்‌ உயிர்‌ மற்றும்‌ நொதுமல்‌ கடத்திகளினூடாகப்‌ | 
பாயும்‌ ஓட்டங்களின்‌ இழிவு ஓட்ட வேறுபாடாகும்‌. 


12. 6V இன்‌ கீழே 100 ௱ஃA ஓட்டம்‌ பாயும்‌ அஞ்சலியொன்றை 12 V இன்‌ மூலமாகத்‌ தொழிற்படச்‌ செய்வதற்கு 
தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்பட வேண்டிய தடையியின்‌ பெறுமானம்‌ எவ்வளவு? 
(1) 62 (2) 12 Q (3) 18 Q (4) 602 
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13. மின்னேற்றஞ்‌ செய்யத்தக்க கலமொன்றில்‌, 1000 mAh எனக்‌ குறிப்பிடப்பட்டூுள்ள பெறுமானத்தின்‌ மூலம்‌ 
விளங்குவது, Ww 2 
(1) கலத்தின்‌ ஆபுட்காலம்‌ ஒரு மணித்தியாலம்‌ என்பதாகும்‌. 
(2) கலத்திலிருந்து 1000 mA ஓட்டத்தினைப்‌ பெற்றுக்கொள்ள முடியும்‌ என்பதாகும்‌. 
(3) கலத்தினுள்‌ 1000 mA ஓட்டம்‌ அடங்கியுள்ளது என்பதாகும்‌. 
(4) கலத்திலிருந்து 10 mA ஓட்டத்தினை 100 மணித்தியாலத்தில்‌ பெறமுடியும்‌ என்பதாகும்‌. 


14. உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில்‌, A-B ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான வோல்ற்றளவு அலை வேறுபாட்டை 
வகைகுறிக்கும்‌ அலைவடிவக்‌ குறிப்பைத்‌ தெரிவுசெய்க. 


230 V 
AC 





(3) (4) 


|15. ஏழு கடத்திகள்‌ கொண்ட மின்வடமொன்றில்‌ 7 / .50 எனக்‌ குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது, ஒரு கடத்தியின்‌ 
(1) விட்டம்‌ 0.50 அங்குலம்‌ என்பதாகும்‌. (2) விட்டம்‌ 0.50 mm என்பதாகும்‌. 
(3) பரப்பளவு 0.50 சதுர அங்குலம்‌ என்பதாகும்‌. (4) பரப்பளவு 0.50 cm? என்பதாகும்‌. 


16. உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில்‌, தடையியினூடாகக்‌ கொள்ளளவி ஏற்றமடைய எடுக்கும்‌ காலம்‌ பின்வரும்‌ 
எந்தக்‌ காரணி / காரணிகள்‌ மீது தங்கியிருக்கும்‌? 


(1) வழங்கல்‌ வோல்ற்றளவு Tl 
(2) தடைக்‌ கொள்ளளவப்‌ பெறுமானம்‌ 

(3) வழங்கல்‌ வோல்ற்றளவு மற்றும்‌ கொள்ளளவப்‌ பெறுமானம்‌ y = C 
(4) வழங்கல்‌ வோல்ற்றளவு மற்றும்‌ தடைப்‌ பெறுமானம்‌ f | | 


17. 104 எனக்‌ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொள்ளளவியின்‌ கொள்ளளவுப்‌ பெறுமானம்‌ எவ்வளவாகும்‌? 
(1) 0.14F 2) 104uF (3) 10.4pF (4) 104pF 


18. தடையியின்‌ முனைவொன்று, ஈயம்‌ இட்டு முத்திரையிடப்பட்ட சுற்றுப்‌ பலகையில்‌ பற்றாசு பிடிக்கப்பட்டபோது 
மிக வெற்றிகரமாக அமையும்‌ பற்றாசு பிடித்தலைக்‌ காட்டும்‌ உரு எது? 


(1) (2) (3) (4) 


19, உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றினூடாகப்‌ பாயும்‌ ஓட்டம்‌ எவ்வளவாகும்‌? 


2 02 





(1) 0.05A (2) OLA (3) OSA (4) 1A 
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20. உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றிலுள்ள இரண்டு கொள்ளளவிகளுக்கும்‌ பதிலாக இடக்கூடிய 
கொள்ளளவியொன்றின்‌ பெறுமானம்‌ எவ்வளவு? 


ன 


(1) 2yF (2) 4uF (3) 8yF (4) 16 pF 


21. சேனர்‌ இருவாயியின்‌ குறியீடு யாது? 


DH tt D DH 


(1) (2) (3) (4) 





(1) வழங்கியின்‌ முனைவுகள்‌ மாற்றப்பட்டால்‌ சுமை பாதுகாக்கப்படும்‌. 

(2) சுமையினூடாக அதிக மின்னோட்டம்‌ பாயும்போது இருவாயி கோடலுறும்‌. 
(3) இருவாயியின்‌ மூலமாக சுமைக்கு சீரான வோல்ற்றளவு வழங்கப்படும்‌. 

(4) வழங்கல்‌ வோல்ற்றளவு அதிகரிக்குமெனில்‌ இருவாயி கடத்தலை நிகழ்த்தும்‌. 


23. உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில்‌ சுமைக்குக்‌ குறுக்கேயான வோல்ற்றளவு எவ்வளவாகும்‌? 
10 V 5.6 V | சுமை 


(1) -10V (2) -56V (3) +5.6V (4) +10V 


24. திரான்சிற்றரொன்றைத்‌ தொழிற்படு நிலைக்கு மாற்றுவதற்கு, அதிலுள்ள சந்திகள்‌ இரண்டும்‌ கோடல்‌ 

செய்யப்பட வேண்டிய முறை யாது? 

(1) அடி - காலி சந்தி, அடி - சேகரிப்பான்‌ சந்தி ஆகியன, முன்முகக்‌ கோடல்‌ செய்யப்பட வேண்டும்‌. 

(2) அடி - காலி சந்தி, அடி - சேகரிப்பான்‌ சந்தி ஆகியன பின்முகக்‌ கோடல்‌ செய்யப்பட வேண்டும்‌. 

(3) அடி - காலி சந்தி பின்முகக்‌ கோடல்‌ செய்யப்பட்டு, அடி - சேகரிப்பான்‌ சந்தி முன்முகக்‌ கோடல்‌ 
செய்யப்பட வேண்டும்‌. 

(4) அடி - காலி சந்தி முன்முகக்‌ கோடல்‌ செய்யப்பட்டு, அடி - சேகரிப்பான்‌ சந்தி பின்முகக்‌ கோடல்‌ 
செய்யப்பட வேண்டும்‌. 
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| 25. திரான்சிற்றரொன்றின்‌ சிறப்பியல்பு வளையியாக அமைவது யாது? 





(1) (2) (3) (4) 


26. பல்வேறு படிநிலைகளைக்‌ கொண்ட வலு விரியலாக்கியில்‌ இறுதிப்‌ படிநிலையாக ஓர்‌ ஓட்ட விரியலாக்கியை 
இடுவதற்கான காரணம்‌ யாது? 
(1) வோல்ற்றளவு விரியலாக்கிகளின்‌ மூலமாக ஓட்டமானது விரியலாக்கப்பட முடியாதிருத்தல்‌ 
(2) ஒட்ட விரியலாக்கத்தின்போது வினைத்திறனை அதிகரிக்க முடிதல்‌ 
(3) வலு விரியலாக்கத்துக்கு வோல்ற்றளவு அல்லது மின்னோட்டத்தை விரியலாக்க முடிதல்‌. 
(4) வோல்ற்றளவு விரியலாக்கியின்‌ மூலமாக வலு விரியலாக்கம்‌ செய்யப்பட்ட பின்னர்‌ மேலும்‌ வலு 
விரியலாக்கத்தை மேற்கொள்வதற்கு ஓட்ட விரியலாக்கிகள்‌ இடப்பட வேண்டியிருத்தல்‌. 


27. பின்வரும்‌ சுற்றைக்‌ கருதுக. R 





மேற்குறித்த சுற்றில்‌ காட்டப்பட்டூள்ளது, 
(1) நிகர்மாற்றத்தகா விரியலாக்கியாகும்‌. (2) நிகர்மாற்று விரியலாக்கியாகும்‌. 
(3) வோல்ற்றளவு ஓப்பாக்கியாகும்‌. (4) வடிச்‌ சுற்றாகும்‌. 


ஓ பின்வரும்‌ உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றின்‌ துணையுடன்‌ இல. 28,29 ஆகிய வினாக்களுக்கு விடை 
எழுதுக. we 





28. இந்தச்‌ சுற்றின்‌ பயப்பு அலைவடிவத்தை வகைகுறிக்கும்‌ அலைவடிவக்‌ குறிப்பினைத்‌ தெரிக. 


ட. fA HH pane 
(1) (2) (3) (4) 


29. பயப்பு அலையின்‌ மீடிறனில்‌ செல்வாக்குச்‌ செலுத்தாத சாதனம்‌ எது? 
(1) R, (2) C, (3) R த்‌ 7 


30. இரும எண்ணான 10010 இன்‌ பதின்ம எண்‌ பெறுமானம்‌ யாது? 
(1) 6 (2) 9 (3) 18 (4) 20 


ண்‌ 
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31. உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள படலைக்குப்‌ பொருத்தமான மெய்நிலை (உண்மை) அட்டவணை எது? 


-AÀ 
B ௭ 


—- -oD 


ம ௨௨-00 
—-Oo- oD 
—-Oore ot 


0 
O m = = N 


(1) (2) (3) (4) 


32. இருமத்‌ தருக்கச்‌ சுற்றொன்றின்‌ பயப்பை அவதானிப்பதற்கு மிகப்‌ பொருத்தமான சுற்று எது? 


{AA 


33. உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள படலைச்‌ சுற்றின்‌ பயப்புக்குப்‌ பொருத்தமான கோவையைத்‌ தெரிக. 


A 
=P 
C 


(1) Q=(A+B)+C (2) (Q=A-B)+C (3) Q=(A+B)-C (4) Q=(A-B)-C 


34. 4+ O=A எனும்‌ தொடர்பைப்‌ பெறத்தக்க தருக்கச்‌ சுற்று யாது? 
A வு t A 
ர டர க fa a Co 
(1) (2) (3) (4) 
35. நிகர்மாற்றத்‌ தகா படலை ஒழுங்கமைப்பு எது? 


ப [5 =D HA> j> 


36. இரும எண்கள்‌, நடைமுறைப்‌ பயன்பாட்டின்போது பிரதிகூலமாக அமைவதற்கான காரணமாவது, 
(1) இடப்பெறுமானம்‌ 2 இன்‌ வலுக்களாக அமைந்திருத்தல்‌. 
(2) எந்தவொரு பெறுமானத்தையும்‌ காட்டுவதற்கு இரண்டு வோல்ற்றளவுகள்‌ போதுமாக அமைந்திருத்தல்‌. 
(3) ஏதேனும்‌ பெறுமானமொன்றைக்‌ காட்டுவதற்கு அனேக எண்கள்‌ பயன்படுத்தப்பட வேண்டி ஏற்படல்‌. 
(4) சூழலில்‌ நிகழும்‌ மற்றும்‌ மேற்கொள்ளும்‌ நிகழ்வுகளில்‌ அனேகமானவை இரண்டு மாற்றீட்டு நிகழ்வுகள்‌ 
கொண்டதாக அமைந்திருத்தல்‌. 
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37. S-R எழுவீழாகப்‌ (flip - flop) பயன்படுத்தக்க சுற்று யாது? 


லே 
வ 


> 
Ol 





(2) (3) (4) 


38. மீடிறன்‌ வீச்சுக்கமைய வகைப்படுத்தப்பட்டூுள்ள மின்காந்த அலை வகைகள்‌ சில வருமாறு. 
A - கீழ்ச்‌ செங்கதிர்கள்‌ 
B - புறவூதாக்‌ கதிர்கள்‌ 
C - காமாக்‌ கதிர்கள்‌ 
இவற்றில்‌ தொலைக்‌ கட்டூப்படுத்திக்கெனப்‌ பயன்படுத்தப்படும்‌ அலை / அலைகள்‌ எது / எவை? 
(1) A மாத்திரம்‌. (2) 8 மாத்திரம்‌ 
(3) A,B ஆகியன மாத்திரம்‌ (4) A,C ஆகியன மாத்திரம்‌ 
39. உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது மோட்டார்‌ வகையொன்றின்‌ சுற்று வரிப்படமாகும்‌. இங்கு f எனப்படூவது। 


புலச்சுருளாக அமைவதுடன்‌, இந்த மோட்டாரின்‌ சுழற்சித்‌ திசையை மாற்றுவதற்கென பின்வரும்‌ 
செயன்முறைகள்‌ கைக்கொள்ளப்பட்டன. | 


P தி 


ஆமேச்சர்‌ 





A - PQ ஆகிய முனைவுகளை மாற்றி இணைத்தல்‌ 
டீ - OS ஆகிய முனைவுகளை மாற்றி இணைத்தல்‌ 
C - SR ஆகிய முனைவுகளை மாற்றி இணைத்தல்‌ 
D- ER ஆகிய முனைவுகளை மாற்றி இணைத்தல்‌ - 
இவற்றுள்‌ மேற்குறித்த எந்தச்‌ செயன்முறையைப்‌ பயன்படுத்தும்போது மோட்டாரின்‌ சுழற்சித்‌ திசையில்‌ 
மாற்றம்‌ ஏற்படும்‌? 
(1) A,B ஆகியன மாத்திரம்‌. (2) A,C ஆகியன மாத்திரம்‌. 
(3) B,C ஆகியன மாத்திரம்‌. (4) C,D ஆகியன மாத்திரம்‌. 


| 40. வாழ்க்கைத்‌ தொழில்சார்‌ பல்கலைக்கழகத்தின்‌ (UNIVOTEC) மூலம்‌ வழங்கப்படும்‌ சான்றிதழின்‌ NVQ 
மட்டம்‌ யாது? 


(1) 4 (2) 5 WE c . பது 
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T வலை eee apr hae 
இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ ! அந்தரங்கமானது | 


.6650.63. (50.686) ண - 2020 
க.பொ.த. (47.57) பரீட்சை - 2020 


Ses கலை : QO ; Beso :வடிவமைப்பும்‌ மின்‌, இலத்திரனியல்‌ தொழினுட்பவியலும்‌ : 
பாட்‌ இலக்கம்‌ பே கொ ப வெலை வைகை தைகய வவ வவ வலை வலையை 


[்‌ 
an 


I SMG - 8௧0% 
1 பத்திரம்‌ - விடைகள்‌ 


LEE E EEEE J 4 ட டட பபப LEE LEE EEE TT | இருக 


4 4 1 1 


Petts ee ௫ SSCS கட்கம்‌ LLELE IEE LETE EEEE] ட கக்கு ௪௪ ககக 


பாடா ட்ப இக ௪௫௫ 


3 | 4 


SPCC eee oe ee ட] கற்ககள்‌ 





Bos 
விசேட அறிவுறுத்தல்‌ | ஒரு சரியான விடைக்கு புள்ளி .வீதம்‌ 


இல்‌ eng / மொத்தப்‌ புள்ளிகள்‌ OLX 40 = 40 


Sede cuoce } ல 6௫5௧௦ CHE 





ணை ணை ணை ணை ண எண ண ர கணை ணை ண னை == ண ண: கண ண எண எண எண: எண எண ஊனு எண -m ணை -= கணண ணப ணை சன நன பண ண எனை எண எண ஊர. கை ராண ராண சான மண எண: எண, -m ணை mm ணை m m 
கண ஊரு கரு கு கன ஜன வண ன: oo — ணை னை சவ கன வண. -=m ச க m கண ரன: = m : ணை ணை ண n ந ண ண ண. — m m æ m m ண 


ம Megemns HOOD oS? ONL cumdoped gen BACH cag ED DO, 
கீழ்‌ குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்‌ உதாரணத்திற்கு அமைய பல்தேர்வு வினாக்களுக்குரிய புள்ளிகளை பல்தேர்வு 
விடைப்பத்திரத்தின்‌ இறுதியில்‌ பதிக. 


ROSE BER 526509 இட்டு I oped © cag | 
a0 


சரியான விடைகளின்‌ தொகை பத்திரம்‌ I இன்‌ மொத்தப்புள்ளி 
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புதிய பாடத்திட்டம்‌ 
வடிவமைப்பும்‌ மின்‌, இலத்திரனியல்‌ தொழினுட்பவியலும்‌ [1 


1. (i) திண்மமொன்றின்‌ சமவளவுத்‌ தோற்றம்‌ பின்வரும்‌ உருவில்‌ காட்டப்பட்டூள்ளது. 


; 





Ki 


30 


10 


(எல்லா - அளவீடுகளும்‌ மில்லிமீற்றரிலாகும்‌.) 


மேற்குறித்த சமவளவுத்‌ தோற்ற உருவுக்கு அமைய, 
அம்புக்குறி A இன்‌ வழியே அவதானித்து முன்னிலைப்‌ பார்வையையும்‌ 
அம்புக்குறி நீ இன்‌ வழியே அவதானித்து பக்கப்‌ பார்வையையும்‌ 
அம்புக்குறி C இன்‌ வழியே அவதானித்து திட்டப்‌ படத்தையும்‌ 


தரப்பட்ட அளவீடுகளுக்கு அமைய செங்குத்தெறியக்‌ கோட்பாட்டின்‌ மூன்றாம்‌ கோண முறையில்‌ 
வரைக. பயன்படுத்த வேண்டிய அளவிடை 1:1 ஆகும்‌. 
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30 35 1S 


{2 | 
(அ ஆட்‌ டய Ue / Blom Lon 





0 
இப 
௦ 
று 
இ: 
B uss una A முன்னிலைப்‌ பராரை 
A முன்நிலைத்‌ தோற்றம்‌ 
K புள்ளியும்‌ வளைவும்‌ 02 புள்ளிகள்‌ 
% முக்கோணம்‌ 02 புள்ளிகள்‌ 
%  எஞ்சியவெளிக்கோடு மூன்று பக்கமும்‌ 01 புள்ளி 
(05 புள்ளிகள்‌ ) 
B பக்க நிலைப்படம்‌ 
%  வெளிக்கோடு நான்கு பக்கமும்‌ தொடுத்திருத்தல்‌ வேண்டும்‌ 01 புள்ளி 
*  புள்ளிக்கோடூ 02 புள்ளிகள்‌ 
(03 புள்ளிகள்‌ ) 
C திட்டப்‌ படம்‌ 
%  வெளிக்கோடு நான்கு பக்கமும்‌ தொடுத்திருத்தல்‌ வேண்டும்‌ 01புள்ளி 
x  புள்ளிக்கோடூ 02 புள்ளிகள்‌ 


(03 புள்ளிகள்‌ ) 
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- மொத்தப்‌ புள்ளிகள்‌ 
% A - முன்னிலைத்‌ தோற்றம்‌ ௦5 புள்ளிகள்‌ 
%  B - பக்கநிலைத்‌ தோற்றம்‌ 03 புள்ளிகள்‌ 
x C- கிடைப்படம்‌ ௦3 புள்ளிகள்‌ 


- பொதுவான புள்ளிகள்‌ 


% சரியாக நிலைப்படுத்தல்‌ 02 புள்ளிகள்‌ 
% Am வரிப்படங்கள்‌ சரியாக நிலைப்படுத்தியிருந்தால்‌ 01 புள்ளி 
44 சரியான அளவுத்‌ திட்டம்‌ O1 புள்ளி 
% தூய்மை O1 புள்ளி 


(மொத்தம்‌ 15 புள்ளிகள்‌) 


(ii) 30mm ஆரையைக்‌ கொண்ட வட்டமொன்றை வரைந்து, அதன்‌ பரிதியை ஐந்து சம பகுதிகளாகப்‌ 
பிரித்துக்‌ காட்டுக. அமைப்புக்‌ கோடுகள்‌ தெளிவாகக்‌ காட்டப்பட வேண்டும்‌. 





4pF 


41 © = =F] 

எ) பத்த = of 

< -DE = oO; 

<.DF - of = 

os 
(11) 

3% வட்ட அமைப்பு 01 புள்ளி 
* EFகோடூ 01 புள்ளி 
% 1] வில்‌ வெட்டுதல்‌ 01 புள்ளி 
% [-2,G- சமாந்திரக்கோடு ௦1 புள்ளி 
% AE அளவை வட்டத்தில்‌ குறித்தல்‌ 01 புள்ளி 


(மொத்தம்‌ 05 புள்ளிகள்‌ ) 
( வேறு பொருத்தமான முறையில்‌ வரைந்திருப்பினும்‌ ஒப்‌ படிமுறைக்கு ஏற்ப புள்ளிகள்‌ வழங்கவும்‌ ) 


90 - வடிவமைப்பும்‌ மின்‌, இலத்திரனியல்‌ தொழினுட்பவியல்‌ (புள்ளி வழங்கும்‌ திட்டம்‌) - க.பொ.த. (சாதாரண தர)ப்‌ பரீட்சை - 2020 - இறுதித்‌ திருத்தங்கள்‌ உள்ளடக்கப்படவுள்ளன. 





Download Past Papers at : www.freebooks. Ik 


இலங்கைப்‌ பரீட்சைத்‌ திணைக்களம்‌ அந்தரங்கமானது 


2. (1) இரண்டு மின்விளக்குகள்‌, 1A GOSH வெளிவழி ஆகியன கொண்ட வீட்டு மின்சுற்றின்‌ கம்பியிடல்‌ 
(Wiring) வரிப்படத்தை, நியமக்‌ குறியீடுகளைப்‌ பயன்படுத்தி வரைக. உரிய நுண்சுற்றுடைப்பான்௧களையும்‌ 
அவற்றின்‌ வீதமாக்கப்பட்ட பெறுமானங்களுடன்‌ (rated values) கூடியதாக சுற்றில்‌ இணைத்துக்‌ காட்டுக. 

(14) வீட்டு மின்சுற்றொன்றில்‌ நுண்சுற்றுடைப்பானை இணைப்பதற்கான காரணம்‌ யாது? 

(111) குதை வெளிவழியுடன்‌ புவிக்கடத்தியைப்‌ பொருத்துவதற்கான காரணம்‌ யாது? 

(iv) மின்வழங்கல்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டூள்ள வீட்டு மின்சுற்றில்‌, நீட்சியொன்றை ஏற்படுத்தும்போது அல்லது 
திருத்த வேலைகளைச்‌ செய்யும்போது உங்களால்‌ மேற்கொள்ளப்படும்‌ பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள்‌ 
இரண்டைக்‌ குறிப்பிடுக. 


(1) 





MCB குறியீடு 01 புள்ளி 
சளி குறியீடு 01 புள்ளி 
தரக்‌ குறியீடு 01 புள்ளி 
N சரியான சுற்றிற்கு 01 புள்ளி 





(இரண்டு சுற்றுக்களில்‌ ஏதேனும்‌ ஒன்றை வரைந்திருந்தால்‌ 04 புள்ளிகள்‌) 


(11) % 2u சுற்று ஒன்றினூடாக உயர்‌ மின்னோட்டம்‌ பாய்ந்து செல்லும்‌ போது நுண்‌ சுற்றுடைப்பான்‌ 
தொழிற்பாட்டு மிகை மின்னோட்டம்‌ பாய்வது தடுக்கப்படல்‌. 


X ஏதேனும்‌ உப சுற்றுக்களில்‌ பழுதுகள்‌ ஏற்படின்‌ அதனை தனியாக நிறுத்தி திருத்தங்களை 
மேற்கொள்வதற்கு 


% ஒவ்வொரு உப சுற்றுக்களையும்‌ வேறுபடுத்தி மின்‌ இணைப்புக்களை ஏற்படுத்த. 
(02 புள்ளிகள்‌ ) 


(111) % மின்‌ கசிவு மின்னோட்டம்‌ புவிக்கு செலுத்தப்படல்‌ 
X அதன்‌ மூலமாக RCCB மின்‌ தொடுப்பு அகற்றப்படும்‌. 
(02 புள்ளிகள்‌ ) 
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(iV) % பிரதான வழங்கலை நிறுத்துதல்‌ 


% பிரதான ஆளி, மிகுதி மின்னோட்ட சுற்றுடைப்பான்‌, நுண்‌ மின்னோட்ட சுற்றுடைப்பான்‌ 
ஆகியவற்றினை நிறுத்துதல்‌ அல்லது OFF செய்தல்‌ 


% பாதுகாப்பு கையுறைகள்‌, பாதணி ஆகியவற்றினை அணிதல்‌ 


% மின்‌ பரிசோதிக்கும்‌ உபகரணங்களை பயன்படுத்துதல்‌. 
(இரண்டு விடைகள்‌ எழுதியிருப்பின்‌, 02 புள்ளிகள்‌) 


3. பின்வரும்‌ சுற்றில்‌ C, D ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஆடலோட்ட வோல்ற்றுமானியொன்றை இணைத்தபோது 
IOV எனும்‌ வாசிப்பைப்‌ பெறமுடிந்தது. 


230V 
AC 





(1) சுற்றிலுள்ள A,B ஆகியவற்றுடன்‌ நேரோட்ட வோல்ற்றுமானியொன்று இணைக்கப்படின்‌ பெறப்படும்‌ 
வாசிப்பு எவ்வளவாகும்‌? 

(ii) கொள்ளளவியை அகற்றினால்‌ வோல்ற்றளவுப்‌ பெறுமானத்துக்கு யாது நிகழும்‌? அதற்கான காரணத்தை 
எழுதுக? 

(111) இருவாயியொன்று பழுதடைந்த பின்னர்‌, கொள்ளளவியை அகற்றினால்‌ A,B ஆகியவற்றுக்கிடையிலான 
வோல்ற்றளவு அலைவடிவத்தை வரைக. 

(iv) 20mMA இனைப்‌ பெறும்‌, 3 V இல்‌ தொழிற்படும்‌ இரண்டு LED களை A,B ஆகியவற்றுக்கிடையில்‌ தொடர்‌ 
நிலையில்‌ இணைப்பதற்கு, தொடர்நிலையில்‌ இணைக்கப்பட வேண்டிய தடையியின்‌ பெறுமானத்தைக்‌ 

| கணிக்க. 


(1) Vp = 1.414 x 8.6 (இரண்டு அருவாயிகளினூடாக மின்னோட்டம்‌ பாய்வதனால்‌ 1.4 மின்னழுத்த வீழ்ச்சி 


-12 V ஏற்படும்‌ 
அல்லது 
Vp = 1.414x 10 

= 14V 


(ஒது மாதிரியான விடைகளுக்கு, 02 புள்ளிகள்‌) 


(11) %  வோல்ற்றளவு பெறுமானம்‌ குறையும்‌ 


%  கொள்ளளவி எப்போதும்‌ உச்ச வோல்ற்றளவுக்கு ஏற்றம்‌ அடையும்‌ 


%  கொள்ளளவி உள்ள போது வோல்றளவு உச்ச பெறுமானத்தை காட்டுவதுடன்‌ கொள்ளளவி இல்லாத 
போது வோற்றளவு சராசரியினை காட்டும்‌ 


(இவ்வாறான விடைகளுக்கு 02 புள்ளிகள்‌ ) 
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(ரு 


t 

( 02 புள்ளிகள்‌) 
(1v) LED 2 இன்‌ வோற்றளவு 3V x 2 = 6V ( 01 புள்ளி) 

வழங்கல்‌ வோல்ற்றளவு = 12V 
Rs = 12-6 = 14-6 ( 02 புள்ளிகள்‌) 

20 x10° 20 x10 

= 6 — 6 
0.02 0.02 

Rs = 3000 = 4000 ( 01 புள்ளி] 


(மேற்குறித்த தொகுதியொன்றில்‌ தரப்பட்ட விடைக்கு ஏற்ப கணித்தல்‌ 
மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பின்‌ 04 புள்ளிகள்‌ வழங்குக. ) 
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4. உருவில்‌ மின்மணிச்‌ சுற்றொன்றின்‌ வரிப்படம்‌ காட்டப்பட்டுள்ளது. 





(1) மின்மணி தொழிற்படும்‌ பொறிமுறையை விவரிக்குக. 
(11) உருவில்‌ காட்டப்பட்டவாறு கம்பிச்சுருள்‌ சுற்றப்பட்டூள்ள விதம்‌ சரியானதா? ia chit பிழையாயின்‌ 
அதனைச்‌ சீராக்குக. 
(111) C எனக்‌ குறிப்பிடப்பட்ட உலோகத்‌ தகட்டினை வத்தலும்‌ மின்மணி ஒலிக்கும்‌ சத்தம்‌ 
குறைவடையும்‌. அதற்கான காரணம்‌ யாது? 
(iv) இந்தச்‌ சுற்றில்‌ தீப்பொறி ஏற்படக்கூடிய இடம்‌ யாது? 


(1) ஆளி 5 ஐ தொழிற்பட செய்யும்‌ போது மின்‌ கலத்திலிருந்து வழங்கல்‌ சுருளுக்கு கிடைக்கும்‌ அப்போது 
சுருள்‌ சுற்றப்பட்ட அகணி காந்த இயல்பை பெற்று AB என குறிப்பிடப்பட்ட உலோக கீலம்‌ காந்தமாக மாறி 
அகணியினபால்‌ கவரப்படும்‌ அதன்‌ தலைப்பகுதி மின மணியில்படுவதனால்‌ ஒலி எழுப்பப்படுவதுடன்‌ 
உலோக கீலத்தினூடாக சுருளுக்கு ஓட்டம்‌ பாயும்‌ வழி B எனும்‌ இடத்தில்‌ தொடுப்பு அகற்றப்படும்‌. அச்‌ 
சமயம்‌ சுருளுக்கு மின்‌ பாயாது இதனால்‌ காந்தவியல்பு அற்று உலோக கீலம்‌ மீண்டும்‌ முன்னைய 
நிலையை அடையும்‌. 

( 04 புள்ளிகள்‌ ) 


(11) சரி ( 02 புள்ளிகள்‌ ) 


(111) காந்த விசை கோடுகள்‌ செல்லும்‌ வழி தகடு C யினூடாக பூர்த்தியாக்கப்படூம்‌. தொடுப்பகற்றப்படும்‌ போது 
காந்தவியல்பு குறைவடையும்‌. 
( 02 புள்ளிகள்‌ ) 


(iv) B ( 02 புள்ளிகள்‌ ) 
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5. உருவில்‌ திரான்சிற்றர்‌ இடப்பட்ட விரியாலக்கிச்‌ சுற்றின்‌ வரிப்படம்‌ காட்டப்பட்டூள்ளது. 





(i) திரான்சிற்றர்‌ கோடலுறச்‌ செய்யப்பட்டுள்ள விதத்தைப்‌ பெயரிடுக. 

(11) பெய்ப்புக்கு, சமிக்ஞைப்‌ பிறப்பாக்கி மூலமாக சைன்வடிவ அலையொன்று பெய்ப்புச்‌ செய்யப்பட்டபோது 
பயப்பு அலையின்‌ வடிவத்தை வரைக. (பெய்ப்பு அலை. வடிவத்தை வரைவது அவசியமாகும்‌.) 

(111) சுற்று வரிப்படத்தில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள C,,C, ஆகியவற்றின்‌ தொழிலை விளக்குக. 

(iv) திரான்சிற்றரின்‌ ஓட்டநயம்‌ 100 ஆகவும்‌ சேகரிப்பான்‌ ஓட்டம்‌ 10 mA ஆகவும்‌ இருப்பின்‌ அடி ஓட்டத்தைக்‌ 
கணிக்க. 


(1) அழுத்தப்‌ பிரிப்பை கோடலுறச்‌ செய்தல்‌ ( 02 புள்ளிகள்‌ ) 


(11) . 





t பெய்ப்பு 






z 










= என என = = 
SSS SS SS கான = = 
ணை என என ஈன ஈன 






ட பயப்பு 


( மேற்படி வரைபில்‌ ஏதேனும்‌ ஒன்றை வரைந்தீருப்பின்‌ முழுப்புள்ளி வழங்குக ) 
( 02 புள்ளிகள்‌ ) 


(111) %  ஆடலோட்ட சமிஞ்ஞையினை செல்லவிடூும்‌ 
X  நேரோட்டத்தினை செல்லவிடாது 
X  ஸ்திரப்படுத்தும்‌ கொள்ளவியாக தொழிற்படும்‌ (Stabilizing Capacitor) 


(எதேனும்‌ 1 விடைக்கு, 02 புள்ளிகள்‌) 
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Gv) ஓட்ட நயம்‌ |3 = 


சேகரிப்பான்‌ மின்னோட்டம்‌ l 
ee (02 புள்ளிகள்‌ ) 





அடி மின்னோட்டம்‌ 1, 
100 = 10x10° 
ட 
(01 புள்ளி) 
I, = 10x10° 
100 
(கூற்று மட்டும்‌ ஒருப்பின்‌ 02 புள்ளிகள்‌ ) 
l = 0.ImA அல்லது I, = 100 uA (01 புள்ளி) 


6. ஒளியுணர்‌ தடையியின்‌ உணர்திறனை அதிகரிப்பதற்கெனப்‌ பயன்படுத்தப்பட்ட சுற்றொன்றின்‌ வரிப்படம்‌ 


வருமாறு, 


(1) 
(il) 
(iii) 


(iv) 


(1) 


(11) 


(iii) 





மேற்குறித்த சுற்றில்‌ தொழிற்பாட்டு விரியலாக்கி, எதுவாகப்‌ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது? 

மேற்குறித்த சுற்றில்‌ R, இற்கென மாறுந்தடையியியை இடூவதற்கான காரணம்‌ யாது? 

பயப்புடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள LDR இன்‌ மீது ஒளிபடும்போதா? அல்லது இருட்டாக உள்ளபோதா? 
பயப்புடன்‌ இணைக்கப்பட்டுள்ள LED ஒளிரும்‌ என விவரிக்க. 


தொழிற்பாட்டு விரியலாக்கியின்‌ பயப்பின்‌ மூலமாக அஞ்சலியொன்றைத்‌ தொழிற்படச்‌ செய்வதற்கு 
திரான்சிற்றரை இணைக்கும்‌ விதத்தை வரைக. 


வோல்ற்றளவு ஒப்பீட்டு ரீதியாக ( 02 புள்ளிகள்‌ ) 


நிகர்மாற்று அல்லாத முனையின்‌ வோல்ற்ளவினை மாற்றுவதற்கு 
சுற்றின்‌ தொழிற்பாட்டிற்கு பெய்ப்பு முனைவுக்கு சார்பாக நிகர்மாற்று அல்லாத முனைவில்‌ 
வோல்ற்றளவினை மாற்றி தொழிற்படும்‌ சந்தர்ப்பத்தினை கட்டுப்படுத்துவதற்கு 

(02 புள்ளிகள்‌ ) 
இருளில்‌ LED ஒளிரும்‌ (01 புள்ளி) 
இருளில்‌ LDR இன்‌ தடை அதிகரிக்கும்‌ இதன்போது நேர்‌ முனைவில்‌ வொல்ற்றளவு அதிகரிக்கும்‌. 


மறை முனைவின்‌ வோல்ற்றளவினை விட நேர்‌ முனைவின்‌ வோல்ற்றளவு அதிகரிப்பதனால்‌ பயப்பு 
வோலற்றளவு அதிகரித்து LED ஒளிரும்‌. 


(02 புள்ளிகள்‌ ) 
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(iv) 
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( Dao வரையப்பட்டிருக்கும்‌ இருவாயி வரையப்பட்டிருக்க வேண்டிய ௮வசீயமனறு ) 
( தீரான்சிஸ்ரரின்‌ சுற்று மாத்திரம்‌ வரைந்திருப்பின்‌ புள்ளி வழங்கவும்‌ ) 
( 08 புள்ளிகள்‌ ) 


7. மூன்று பெய்ப்புகள்‌ இடப்பட்ட தருக்கப்‌ படலைச்‌ சுற்றொன்று வருமாறு, 
A 


F Z 
C 


(1) மேற்குறித்த சுற்றில்‌ பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள படலை யாது? 

(11) உருவில்‌ காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றிலுள்ள ஒரு படலைக்குரிய உண்மை (மெய்நிலை) அட்டவணையை 
எழுதுக. 

(111) மேற்குறித்த முழுமையான சுற்றுக்கான உண்மை அட்டவணையை எழுதுக. 

(iV) முழுமையான சுற்றுக்கென வரையப்பட்ட உண்மை அட்டவணையின்‌ உதவியுடன்‌, மின்விளக்கைக்‌ 
கட்டுப்படுத்துவதற்கென மூன்று இடங்களில்‌ படலைச்‌ சுற்றினைப்‌ பயன்படுத்தத்தக்க விதத்தைச்‌ 
சுருக்கமாக விவரிக்குக. 


(1) XOR ( 02 புள்ளிகள்‌ ) 





(02 புள்ளிகள்‌ ) 
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AB பயப்புடன்‌ C பெய்ப்பு வேறாக கிடைக்குமாறு 
உணமை அட்டவனை வரைந்து இருப்பின்‌ 
புள்ளி வழங்கவும்‌ 





(03 புள்ளிகள்‌ ) 


(iv) தரப்பட்டுள்ள தருக்க படலை சுற்றில்‌ பெய்ப்புடன்‌ ஆளியை பொருத்தி அந்த ஆளியின்‌ மூலமாக இரட்டை 
பெயப்பை வழங்கும்‌ போது பயப்பில்‌ பொருத்தப்பட்டள்ள மின்குமிழ்‌ அணையும்‌ ஆளியினூடாக ஒற்றை 
வடிவ பெய்ப்பை வழங்கும்‌ போது மின்குமிழ்‌ ஒளிரும்‌. 


(மேற்கூறியவற்றை விபரிப்பதற்கு ஏற்ற சமமான விபரம்‌ எழுகியிருப்பின்‌ புள்ளி வழங்கவும்‌ ) 
(03 புள்ளிகள்‌ ) 


__ ஞ்‌ க ௩௯௬ கஞ்‌ — 
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